טופס התחייבות לנבדק קורונה 


הואיל וביום_בחודש_בשנת_ 

נערבה למר/גברת_נלהלן: "הנבדק") בדיקת קורונה ב_[להלן: "מקום 

הבדיקה"), על-ידי בודק מטעם חברת_[להלן: "החברה הדוגמת") ששמו_ 

(להלן: "הדוגם/דוגמת"), אשר נדרש לעשות בן מטעם _ [להלן: "המומין ו/או החברה 

המומינה) ולפיבך המומין(ו/או החברה המומינה), החברה הדוגמת והדוגם הנ״ל מטעמה מצהירים סאת ומתחייבים 

בואת בדלקמן: 

1 . הדגימה שנאספה מהנבדק, תשמש אך ורק לצורך המטרה המוצהרת, היינו בדיקה לנובחות או שלילת נובחות 
של נגיף הקורונה אצל הנבדק (להלן: "המטרה המוצהרת") ולא לצורך שום מטרה אחרת. 

2 . בבל שישאר חומר מהדגימה שלא נעשה בו שימוש, החברה הדוגמת והדוגם מתחייבים שלא לעשות בה 
שימוש מלבד המטרה המוצהרת והיא תושמד באופן שמשמידים חומר ביולוגי. 

3 . תוצאות הבדיקה ישמרו בסודיות מוחלטת וימסרו באופן אישי לנבדק. חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 

(להלן: "חוק הגנת הפרטיות") וחוק ובויות החולה, התשנ״ו- 1996 (להלן: "חוק ובויות החולה") יחולו על הבדיקה 
ותוצאותיה. המומין, החברה הדוגמת והדוגם, יישאו באחריות לשמירה על החיסיון הרפואי של הנבדק ובל 
הפרה של סעיף וה יקנה לנבדק עילת תביעה בנגד בל גורם מפר, לרבות עילת תביעה אישית. 

4 . המומין, החברה הדוגמת והדוגם מתחייבים שלא להעביר את המידע לאף גורם נוסף, למעט לגורם נוסף 

המתחייב על-פי דין ומתחייבים שלא לשמור את הדגימה ו/או את תוצאות הבדיקה בשום מאגר. במידה 
והחברה הדוגמת נושאת ברישיון ניהול מאגר לפי דין, הודעה על שמירת הדגימה במאגר, תימסר לנבדק. 

5 . החברה הדוגמת והדוגם מתחייבים סאת שמסרו את בל המידע המצוי בידיהם על שיטת הבדיקה, על הסיבון 
והסיבוי שטמונים בה, לרבות אומדן של אחווי הבדיקות החיוביות והשליליות הבוובות והמשמעות הנובעת מבך, 

בדי לקבל "הסבמה מדעת" במשמעותה בסעיף 13 לחוק ובויות החולה. 

6 . החברה הדוגמת מתחייבת למסור לנבדק הן את תוצאות הבדיקה ("חיובי" או "שלילי") והן את ערבי ) 0 , 
שבוצעו לדגימה, בבתב. 

7 . בבל שתוצאות הבדיקה יהיו חיוביות אך יסתבר מאוחר יותר שהתשובה החיובית הינה תשובה חיובית בוובת, 

הן החברה הדוגמת והן החברה המומינה ישאו באחריות לבל נוק ממוני ו/או נוק שאינו ממוני ו/או בל עילה 

נויקית אחרת במופעה בפקודת הנויקין(נוסח חדש), תשב״ח- 1968 , שייגרם לנבדק בשל קבלת תוצאה חיובית 
בוובת. 

8 . החברה הדוגמת והדוגם ישאו באחריות לבל פגיעה שתיגרם לנבדק בתוצאה מפרקטיקה שגויה של אופן נטילת 
הדגימה ו/או אופן שמירתה עד לבדיקה ו/או אופן בדיקתה. 

9 . החברה הדוגמת מצהירה ומתחייבת סאת שמלבדה, שום חברה נוספת לא תעשה שימוש בלשהו בדגימות 
ו/או בבל מידע הנגור מהן. במידה ויש חברה נוספת מעורבת, החברה הדוגמת מתחייבת להעביר לנבדק מידע 
מפורט על והות החברות המעורבות ומידת מעורבותן. הסתרת מידע לפי סעיף וה מהווה עבירה פלילית. בל 
נוק שייגרם לנבדק בתוצאה מהסתרת המידע, מצמיחה לנבדק עילת תביעה נויקית ללא הובחת נוק נגד החברה 
הדוגמת. 


ולראייה באנו על החתום 


המומין ו/או החברה המומינה 


החברה הדוגמת 
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